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• お買い上げいたださ、まことにありびとラござ 
います。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくま全に 
お使いください。 

• ご使用前に r ま全上のごを意」 （3 〜己ページ)を 
必ずお読みください。 

• 保証書は r お買い上げ曰’販売店名」などの記入 
を確かめ、取扱説明書ととをに大切に保管して 
くださし、 


便利メモ 

( おぼえのため、記入されると便利です ) 


お買い上げ曰 

年月日 

販売店名 


電話 （ 

) - 


ご使用の前に __ ^^いかた _ J お手入れ _ お知6せ 
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Printed in China 


























♦お知 5 せ 

シェーバーへッドの刃の交換 

お手入れ用品 . 

充電式電池の寿命と交換… 
海外でのご使用について… 

世界の電圧とプラグ . 

よくあるご質問 . 

製品を廃棄するとさのお願い 
修理を依頼される前に…… 

定格•仕様 . 

保証とアフターサービス… 
保証書 . 


* を全上のごミ主意 . 3 

* 使用上のご注意 . 7 

* 各部のなまえとはた5き . 8 

ヘッドの着脱方法/フレームの着脱ち法…9 
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脱毛しやすい毛の長さ . 11 

痛み.刺激について . 12 

♦ビギナー•ガードについて . 13 

♦充電のしかた . 14 

♦脱毛のしかた 

ご使用前の本体確認 . 16 

脱毛でをる部位の確認と準備 . 1日 

本体の準備/ご自身の準備 . 17 

脱毛する . 18 

脱毛が終わったら . 19 

上手な動かしかた . 20 

•シエー! く’一①使いかた . 21 

上手な朔りかた . 22 

卜 U マーの使いかた . 23 

* 掃除のしかた . 24 
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ころべし 


ずぐに 

使つてみたいとを… 
STEP 

C 

まず、1時間巧電！ 



STEP 

€ 


目的に合わせた 
へッドの選択 



STEP 

6 

上手に脱毛 


00990124678技 
cyjcyjcyjcpcpcpcpcpcpcp^ 


f -S 

ご 

使 

用 

の 

前 

に 

使 

い 

か 

た 

- — 

お 

手 

入 

れ 

お 

知 

ら 

せ 


2 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です） 


0 


してはいけない内容です。 


〇 


実行しなければな S ない内容 
です。 


電源に関してのま意 


A 危険 


0 •本機は充電式電池を内蔵しています。 

乂中投入、加熱、高温での充電-使用 

禁止 発熱-凳乂-破裂の原因になります。 


放置をしなし、。 


A 警告 


〇 

必ず守る 


0 

禁止 


• S 几がめれた状態やミ谷室、洗面所でのご使用の際は必ずアダプターを 
コンセントか6抜いた状態で使用する。 

•掃除の際は、必ずアダプターをコンセントか5抜き、スイッチを 
OFF にする。 

守6ないと感電-けがのおそれがあります。 


•必ず交流100〜 

守6ないと感電 


240 V で使用する。 

発火-やけどのおそれがあ0ます。 


•アダプターにほこりが付着しないよラに定期的に掃除する。 

守6ないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良にな0、火災のお 
_それがあります。_ 

•器具用プラグにピンやゴ S を付着させない。 

•コードやアダプターび いたんだり、 コンセントの 差し込みがゆるい 
と走は使用しない。 

感電-ショート-発乂のおそれびあります。 


A 危険 

r 死 t や重傷を負ラおそれが大さい内容」です。 

A 警告 

r 死 t や重傷を負ラおそれがある内容」です。 

A 注意 

r 傷害を負ラことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」 
です。 


ご使用の前に 


安全上のごを意 


必ずお守りください 
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 
■誤った使い方をしたときに生じる盾害や損害の程度を区分して、説明しています。 


使いかた お手入れ お知5せ 


ご使巧の前に 
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ご使用の前に 


安全上のごミち意 


必ずお守りください 


A 警告 


Q 

禁止 


(D 

めれ手禁止 


•コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、 
引っ張ったり、ねじったりしない。 

また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。 

感電-発火のおそれがあります。 


•専用の充電器で、他の商品を充電しない。 

また、専用の充電器似外での充電はしない。 

ショート-異常発熱による発火のおそれがあります。 


•めれた手でアダプターをコンセントか5抜さ差ししない。 

感電-ショートのおそれがあります。 


水めれ禁止 


•アダプターは水につけたり、水洗いしない。 

感電•ショート-火災のおそれがあります。 


水場使用禁止 


•アダプターは風呂、シャワー室で絶対に使用しない。 

感電-発火のおそれがあります。 


/ K ミ主意 


〇 

必ず守る 


•アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持つ 
て引き抜く。 

守らないと感電-ショート-発火の原因になります。 


使用に関してのま意 


A 警告 


0 

禁止 


•乳幼児の手の届 < ところに置かない。 

内巧-ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。 


A 注意 


〇 

必ず守る 


•脱毛器をはじめて使ラ場をは、2〜3日に分けて、無理せずかしずつ、 
試しなが5使用する。 

守6ないと肌を傷つけたり炎症などの原因になります。 


A 注意 


•へッドの交換時には必ずスイッチを OFF にする。 

•頭髪やを服、指などがディスク、刃に触れないよラに気をつける。 

守らないと指を傷つけたり、髪の毛や衣服などを巻さ込んだり、故 
障の原因にな0ます。 

〇 

必ず巧る 

•やわ肌ガードは変おしやすいのでミま意する。 

•お管や持ち運びの際はキャップをつける。 

•ご使用にな6ないフレームはポーチに入れて持ち歩かない。 

守らないとやね肌ガードが変形、割れ、破損し、肌を傷つけたり、 
やわ肌ガードやフレームはずれの原因になります。 

•シ王ーバーのご使用前に刃の変形や破損がないか確認する。 

守らないと肌を傷つける原因になります。 


•脱毛後は、扇ぶねに入5ず、シャワーで洗い流す。 

•ご使用前後は、肌を清潔に保つ。 

守らないと感染や炎症の原因になります。 


•処理後、2日似上たっても flJl のトラブルが続く場台には、使用を中 
止し、皮フ f 斗専門医に相談する。 

守らないと症状が悪化するおそれがあります。 


•へッドを取りつけていない状態で、スイッチを ON にしない。 

指を傷つけたり、髪の毛やを服などを巻さ込んだり、故障の原因になります。 


•ご使用前にやわ抓ガードやディスク、フレームの変お、割れ、破損 
がないか確認し、変おしていた5使用しない。 

肌を傷つけたり、やけどなどの原因になります。 


•フレームを取りはずして使用しない。 

肌を傷つける原因になります。 

0 

禁止 

•内刃の刃部（金属部）は、手でふれない。 

手を傷つける原因になります。 

•シエーバーへッドをご使用の際は、刃を強く巧さえない。 

破損して肌を傷つける原因になります。 


•アシ-ウデ用脱毛へッドはワキ-ビキニラインに使用しない。 

肌を傷つけたり炎症などの原因になります。 


•次のよラな場台には使用しない。 

•生理前、生理中、妊娠中、産後(約1か月）のち 
-曰焼けした肌 

-体調のすぐれない時や肌-身体に異常を感じる時 

肌が敏感になったり、痛みを強く感じる原因になります。 


ご 

使 

巧 

!® 

刖 

に 


使 

い 

か 

た 


お 

手 

入 

れ 


お 

知 

6 
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ご使用の前に 



•巧のよラな方は使用しない。 

-アトピー性皮フ炎、湿疹など皮フ疾患のあるち 
•アレルギー体質の方、化粧品、巧類、金属などにかぶれやすい体 
質の方 

-化牆しやすいち 

•静脈りゅラ（瘤)、糖尿病、血友病などのち 
-出血の止まりにくいち 

-今までに脱毛(毛抜き、脱毛器、ワックスなど）により肌にトラブル 
(化牆や炎症など)を起こしたことがある方 
肌を傷つけた0、敏感になったり、炎症や出血などの原因になります。 


•巧のよラな部位には使用しない。 

•巧フのたるんでいる部分、傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き 
出ちのなど 

肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因になります。 


ぐ〇 •なのよラな使いかたはしない。 

W 水泳や海かお、大衆ミ咨場への入ミ咨の直前 （2 曰前までにご使用くだ 

禁止 さい） 

-家族や他人との共用 
-脱毛直後の過激なスポーツや運動 

脱毛により開いた毛穴から、細菌が入り、感染や炎症などの原因に 
なります。 


•肌に強く巧しつけたり、同じところを何回もこすったり、あてたま 
まにしたり、たたくよラな使いかたはしない。 

•顔-が陰部およびその周囲-太もものつけ根などには使用しない。 

肌を傷つけたり、炎症、痛みの増加などの原因になります。 


•脫毛後は、毛穴が開いているので、何もつけない。 

感染や炎症の原因になります。 


•掃除の際は無理な力を加えない。 

やわ肌ガードび変お、割れ、破損し肌を傷つけたり、やわ肌ガード 
や フレーム はずれの原因になります。 


その他のミち意 

A 警告 


分解禁止 


•製品を廃棄すると走 L ツ外は絶対に分解しない。 

火災•感電-けがの原因になります。修理（電池交換など）はお買い 
上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談 
ください。 
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使用上のごを意 


ドライヤーやフアン ヒー ターなどで 
本体を乾燥しないで < ださい 

• 部品の変巧-故障の原因になります。 



1 -®^: 


高温場所に放置しないでください 

•故障の 原因になります。 



本体はシンナー • ベンジン • アルコール 

などではふかないで<ださい 

• 故障や部品の割れ-変色などの原因になります。 
♦せっけん 水を浸してよくしぼった巧でふさ取って 
<ださい。 



へッドを取りはずしたまま直射日光の 

あたる場所で、放置しないでください 

•防水 ゴムが劣化し、防水機能が維持でさず 
故障の原因になります。 



ご使用後は、湿気の少ないところに 
保管してください 

• お室などに放置すると本体內部で結露やサビが 
発生して故障の原因になります。 



ご使巧の前に 使いかた お手入れ お知らせ 
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ご使用の前に 


各 aj のなまえとはたらさ 


脱毛器 

ァシ•ゥデ用 
脱毛ヘッド 



キャップ 


1韩; 


やわ肌ガード （ ビギナー用）やわ肌ガード 


(表面の金属部） 


(表面の金属部） 

泡ワイパー 



ディスク 


※購入時は、 r 標準ガード」が取りつけられています。 



」一 LX 

(兼キャップ) 




が刃(ネット刃） 
卜 U マ- 


フ レーム 
着脱 
ボタン 


1 -- 



へッド着脱ボタン 


スイッチ 

充電表示* 
完了ランプ 


ソケット 
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>へッドの交換時には必ずスイッチを OFF にする。 

>へッドを取りつけていない状態で、スイッチを ON にしない。 

守らないと指を傷つけたり、髪の毛や衣服などを巻を込んだ 
り、故障の原因になります。 


さガード、シエ ーノ （ーフレームの着脱ち法 

取りはずしかた 





〇フ レームの突起部に指をかけ 
0 引さ上げる 

、个 0 


〇フ レーム着脱ボタンを巧して 
©片側から はずす 




〇 


《やわ肌ガードは変形しやすいので触れないよラにはずしてください。 
変形してしまった場合は、使用はず交換して<ださい。交換はお買い上げ 
の販売店または、ノ f ナソニック電工お客様ご相談窓□にご相談ください。 

取りつけかた 

r カチッ」と音びするまで確実に巧し込む 


へッドの着脱方法 


取りはずしかた 

取りつけかた 


〇へッ ド着脱ボタンを巧しなび5 「カチッ」と音びするまで確実に巧し 




使いかた お手入れ お知らせ 


ご使巧の前に 
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ご使用の前に 


脱毛についての昼礎知識 


※初めて脱毛器をお使いの場合は、必ずお読みください。_ 

毛周期と脱毛 

S 口!宜日 ヒトの毛は一本一本独立して、毎日みしずつ抜けては生える 
という周期を繰り返しています。 



毛母細胞びま発に分裂 毛母細胞のま動 毛び毛乳頭か 

を繰り返し、毛び成長 び停止し、毛の ら抜け落ち、 

成長を停止 しば b < 休止 


脱ち器では 成長期の肌表面に出ているま と退行期の毛を抜くことびでさます。 


脱毛器を使うと…（初めて、または义しぶりに使う場合) 


しば5 く生えてこない。 ' 

ただし、その曰に巧フ表面に出てさた短すぎるちは抜けずに残ってぃる。^ 



一定期間生えてこなし、。 


ちフの下に旧っていて一定期間生えてこない。 

ただし、次の曰から成長期に入り表面に出てくる毛ちある。^ 
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脱毛器で永义脱毛はできません。 

吕回目 LU 降は、 約吕週間に]回 程度の 定期的な脱毛をおすすめします。 


脱毛しやすい毛の長さ 


吕〜3 mm 程度の適正な長さに 
してお < ことをおずずめしまず。 


長ずざる毛は… 


脱毛ずる前に、 シエーパー ヘッドにコームをつけ、トリマーで 
適正な長さにカットしましよう。 mii»m 

毛び長ずぎると… 

•短い とさよりを、痛みび増す場合びあります。 

•毛び 内部の部品にからまって、故障のおそれびあります。 


短ずざる毛は… 


吕〜3曰に(上毛を伸ばしてか5脱毛しましよう。 

毛び短ずざると… 

•抜けき らない場合びあります。 

•脱毛 器で抜けさらない場合は、無理をせず毛抜さやシェーバーの 
ご使用をおすすめします。 



ご使用の前に 使いかた お手入れ お知らせ 


♦ ♦次 ページにつづ < 11 













































•脱毛 直後、点出血したり、ホくなるこ 
とびあります。 


痛みびひどい場合 

:令却バックなどをタオ 
ルで包み、肌に]分程 
度あてて;令やしてから 
脱毛してください。 〇※) 


► 


痛みやホみび出た場合 

:令たいタオルで;令やし 
てくだ さい。 


( 《 ) 通常は、 温めて肌びやわらかくなつた 状態で 使ラことをおすすめしますび、 
肌を;令やすことで痛みび感じにくくなる方ちいらっしゃいます。 


ご使用の前に 


脱毛についての昼礎知識（つづき) 


痛み-刺激について 


痛みの感じかたには、個人差がありまず。 

脱毛器を初めて使うちや刺激に巧して敏感なちは、 「ビ ギナーガー ド」 ① 
使用をおずずめしまず。 GEi 


f 

•処理後、2日！; Lb たっても肌のトラブルが続く場合には、使1 
用を中止し、皮フ科専門医に相談する。 

守らないと症状が悪化するおそれがあります。 

A 注意 

•脱毛器をはじめて使う場合は、2〜3日に分けて、無理せず 
かしずつ、試しなが6使用する。 

守らないと肌を傷つけたり炎症などの原因になります。 

• 水冻や海水 ミ 谷、大巧お場への入 ミ 谷の直前は使用しない。 

に日前までにご使用ください） 

脱毛により開いた毛巧か6、細菌が入り、感染や炎症などの 
原因になります。 


•脱毛後は、毛巧が開いているので、何もつけない。 

感染や炎症の原因になります。 , 


はたな 

めし かノ。 

じタク。びす 

はびす数ま 

ン数ま本れ 

ズ本りるさ 

I のなす減 

シ毛 < 理軽 

はるす処は 

たいやはみ 

まてじ降痛 

'え感 ' 

て生を目め 

めにみ回た 

巧面痛2る 

参 • 
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ビギナーガードについて 


脱毛器を初めて使うちや刺激に巧して敏感なちは、「ビギナーガード J ① 
ご使用をおずずめしまず。 


ビギナーガードを 
取りつけると… 

脱毛範囲び狭<なり、一度に 
抜ける毛量びみなくなるので、 
脱毛時の痛みび軽減されます。 



脱毛範囲び狭い 


脱毛に 

慣れてきたら… 

標準ガードに戻して脱毛する 
ことで、よりスピーディなお 
手入れび巧能になります。 



脱毛範囲が広い 


ビギナー ガー ドの取りつけかた 

1 標準ガードを取りはずす 

1 〇 フレームの 突起部に指をかけ 
©引き上げる 

〇 ビギナーガードを取りつける 

心 「カチッ」と音びするまで確実に押し込む 
※やわ肌ガードは変形しやすいので、触れないよラにはずしてください。 



使いかた 

通常の脱毛器へッドと同様にご使用ください。 


ご使巧の前に 


使いかた 


お手入れ 


お知5せ 


3 

T—H 





























使いかた 


充電のしかた 


A 警告 

•めれた手でアダプターをコンセントか6抜さ差ししない。 
•アダプターは風呂、シャワー室での使用は絶対にしない。 
•アダプターは水につけたり、水洗いしない。 

感電•ショート-発火のおそれがあります。 


•必ず交流100〜 240 V で使用する。 

守らないと感電-発火-やけどのおそれがあります。 


巧電時巧=約1時巧 

ほ用時巧=1回のフル巧電で、約40分巧が‘) 

V_ 


《 ドライ脱毛を常温(日〜3己で）で使用した場合の目ま。 

※肌に あてる力、周囲の温度、毛の濃さ、泡の状態(泡脱毛時)等により、 
使用時間は異なります。 


2 


スイッチを OFF にする 


ソケットに 

器具用プラグを 
しっかり差し込む 

• ソケット部に水ミ商びついている 
場合は、十分にふさ取ってから 
差し込んでください。 

(故障の原因） 


3 


コンセントに 

アダプターを 
しっかり差し込む 
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4 充電表示-完了ランプの点打を 

確認する 



充電完了後、アダプターをコンセントか5巧き、 
器具用プラグを本体か5巧く 

• コード部分を持って器具用フラグを抜かないでください。 

必ず器具用プラグを持って抜いて < ださい。 


技願 I い: 


• 充電中、テレビ等に雑音び入る場合、別のコンセントで充電してください。 
•ほ温での充電は充電式電池の寿命を短<するおそれびあるため、充電巧 
奨温度（室温15〜3已で）での充電をおすすめします。周囲温度び適正温 
度から極端にはずれていると、充電時間び伸びたり（約3時間）、充電し 
ない場合びあります。 

• 充電は専用の充電器を使用してください。 

♦巧めてお使いのとさや半年な上使われなかったとさは、充電開始後数分間、充電表示’ 
完了ランフび点なしないことびありますび、そのまま充電すると点なします。 

♦本脱毛器は IJ チウムイオン電池を使用しているため、充電完了後コンセントをつな 
いだままにしたり継ぎ足し充電をしたりしてちメモ U —効果の問題はありません。 
•充電’ご使用中は本体’充電器び多少熱くなりますび、異常ではありません。 
•コードび破損した場合、コードだけの交換はでさません。 

販売店またはノ f ナソニック電工お客様ご相談窓□にご相談ください。 


ご使巧の前に n _ 使いかた I J お手入れ お知らせ 
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使いかた 


脱毛のしかた 


アダプターをコンセントにつないだままでは動作しません。 
(充電専用のため） 

必ず充電し、アダプターを取りはずしてからご使用ください。 
ご使用前の本体確認 

•やわ 肌ガードやディスク、フレームに 
異常びないか確認する。 

•変形- 割れ-破損びある場合は、使用 
を中止する。 

(やわ肌ガード、フレームはずれにより 
肌を傷つける原因） 



やわ肌ガード 
(表面の金属部） 

ディスク 

(内部） 

フレーム 


みを ■フレームを取りはずして使用しなし、 

/!\ 肌を傷つける原因になります。 


脱毛でさる部位の確認と準備 



落ちるので紙などを敷いてください。 
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本体の準備 


〇 スイッチを OFF にずる 
0 アシ-ウデ用脱毛へッドを取りつける 
0 キャップを取りはずず 

•へ ッドの着脱方法 


0 



ご自身の準備 

毛の長さは脱毛しやずい吕〜3 mm 程度に整えておいてください。 i5gg> 

ミ包を使った脱毛（ミ包脱毛） 

の場合… 

肌をめ5しておく 



ミ包を使わない脱毛 （ ドライ脱毛） 

の場合… 

肌の水分や汗はふさ取つておく 

• シヨンや乳液、バウタ'-、 

制汗剤などはつけず、肌を清潔 
で乾燥した状態にしてください。 



ご使巧の前に ^^ 使いかた II - お手入れ お知らせ 


♦ ♦巧べー ジにつづ < 17 
















使いかた 


脱毛のしかた （つづき) 


脱毛する 


/ 

A 注意 

V 

•頭髪やを類、指などびディスクに細れないよラに気をつける。 

守らないと指を傷つけたり、髪の毛や衣服などを巻さ込んだ 
り、故障の原因になります。 

• アシ•ウデ用目な毛へッドはワキ•ビキニラインに使用しない。 

肌を傷つけたり炎症などの原因になります。 


本体を落としたり、硬い物にあてたりしないでくださし、。 


ミ包を使った脱毛（ミ包脱毛) 


1 ディスクをめ 5 し 

1 プッシュ（約 0.3 邑) の 

ボディソープ饰赋を 
つける 

•必ずボディソープをご使用ください。 

(水またはお湯だけの使用は、肌のすべりや脱毛具合び悪<なる原因） 
•固形 せっけんなど本体につけることびできない場合は、肌に泡をつけ 
てください。ただし、洗を料の中に粒び入ったをのや指でさわって 
ヴラつきのあるちのは使用しないでください。（故障の原因） 




手にっし、た泡を; ホい流す 

•本体 やスイッチびすべりやすい状態で使用しないでください。 



スイッチを ON にし 

脱毛する 

• 泡立ちにはかし時間びかかります。 
使用していくにつれ泡び発生していき 
ますび、泡立ちび悪い場合はお湯また 
は水をディスクに追加してください。 
•脱毛 器を肌に90’にあて、輕く手を 
そえてゆつくりと動かしてください。 
(上手な動かしかた C ^) 
•ディスクの 動作による音び発生します 
び、異常ではありません。 
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4 脱毛し終わった 5 スイッチを OFF にする 
5 肌に残った泡を シヤワ—で洗い流す 
ミ包を使わない脱毛 （ ドライ脱毛） 


スイッチを ON にし 

脱毛する 

•脱毛 器を肌に90’にあて、軽く手を 
そえてゆつ< りと動かして<ださい。 
(上手な動かしかた€^) 
•ディスクの 動作による音び発生しま 
すび、異常ではありません。 




脱毛し終わった百スイッチを OFF にする 


脱毛び終わったら 

フレームを取りはずし 

ディスクとフレームを十分洗い流す 

•掃除の しかた I 


お:願:い 


M を温でのご使用は使用時間を短くしたり、動作不良のおそれびあるため、 
使用推奨温度（已〜3已で）でのご使用をおすすめします。 

>電池残量びみない状態でご使用されると、肌への巧しつけによりディス 
クび止まることびあるため、充電を行った後、ご使用ください。 

• • 巧べージにつづ< 


ご使巧の前に 


使いかた 


お手入れ 


お知5せ 


9 


















使いかた 


脱毛のしかた（つづき) 


上手な動かしかた 


肌に巧し、 90° にあてて、軽く手をそえて ゆっくりと 動かす 

•ゆっくり と動かすことで抜き残しび少なくなります。 



ミ包を使って脱毛ずると去ち… 


♦肌に90°にあて、ゆっくりと動かす 
ことで r 泡ワイバー」び脱毛後の泡を 
かさとります。 

(仕上びりを確認しなび5脱毛でさる) 



スイッチを手前にして、 

/- V ^/ -スイツチ 

毛流れと逆方向に 動かす 



祖 m — 


肌 


皮フびたるんでいる部分は、 
指で肌を伸ばしなび！5 
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ーバーの使いかた 


アダプターをコンセントにつないだままでは動作しません。 
(充電専用のため） 

必ず充電し、アダプターを取りはずしてからご使用ください。 


A ま意 


»シエー■/ (一のご使用前に刃の変おや破損びないか ffl 認ずる。 

守6ないと肌を傷つける原因になります。 


•シエー) (一を巧めてお使いになる方は、軽くなでるよラに試し刹りをし 
て < ださい。 

•外刃を傷めないよラに、使用後はコームをつけてください。 

•刃面のオイルのミちれび肌につかないよラに、初めてのご使用前やを油の 
あとは、を分なオイルをティッシュなどでふき取ってください。オイル 
は肌に影響ありません。 


2 


4 


シエーパ‘一へッ ドを 

取りつける 

•へ ッドの着脱方法 

取~りはずす 

夕 ■! ■巧（ネット巧）に変お、破損、 
割れびないか 

確認する 

スイッチを ON にして 
刹る 

• 卜羊な制りか/7- isga 
• 卜 U マーの使いかた 



ご使用の前に 厂 使いかた_ J お手入れ お知 S せ 


♦ ♦巧べー ジにつづ< 21 

















































使いかた 


[-パーの使いかた（つづき) 


上手な别りかた 

1 刃面を浮かせないよラに 

刃全体を肌にぴったり 
あてる 


2 毛流れに逆 S うように 

ゆつくりとなでるように 
動かす 




ft 

\ \ \ \ \ \ 

肌 


ボディソープを使って刹る（泡别り） 

の場合… 

よく泡立てて刹ると肌のずべりもよく、 
より短く剌れまず。 

•シェービングクリーム、栄養ク1」ーム、 
乳液は使わないでください。 

(刃の目づまりの原因） 

•刃まわりにボディソープび残った場合は、 
水洗い掃除（めるま湯の使用び効果的） 
をしてください。 



ボディソープを使わないで刹る 

の場合… 

肌の水分や汗はふさ取つた状態で 
ご使用ください。 


•肌び湿っているとすべりび悪く、ま IJ り残 
しの原因になります。 

•デオドラント剤を使った場合は刃のサビ 
の原因になりますので、ご使用のたびに 
水洗い掃除をして < ださい。 
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卜 U マーの 使いかた 

脱毛しやずい毛の長さにカツトずる 


脱毛ずる前の毛はコームを使用し、2〜3 mm の長さを残してカット 
しましよつ。 


シエーパ‘一へッ ドに 

コームを取りつける 

シエーパーへ ッ ドの 

トリマーバンドルを巧し上げて、 

トリマーを上げる 


コ—ムのクシ部を 

肌に90°にあて 

密着させた状態で動かず 


制りやずい長さにカツトずる 




長い毛や寝た毛を制る場合は、まずトリマーで短くカツトしてから 
制りましよラ。 


2 


シエーパーへツドの 

トリマーパンドルを巧し上げて、 

トリマーを上げる 

巧面を軽く肌にあて 

動かす 



ご使用の前に r _ 使いかた_ J お手入れ お知 S せ 
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お手入れ 


掃除のしかた 


}靑除に I ま… 

水洗い掃除とブラシ掃除 の 2種類びありまず。 


^こんなとさは… 

こんなとさは… 

水巧い掃除 び最適！ 

ブラシ 掃除び最適！ 

•泡 脱毛や泡劇り後に、毛や洗ミき剤 

• ドライ脱毛後やドライ刹り後に、 

を洗い流すとさ。 

手早く毛を払い落としたいとさ。 

4 P 吕已^ 

が吕 7へ 



>掃除の際は必ずアダプターをコンセントか6抜さ、スイッチ 
を OFF にする。 

守らないと感電-けがのおそれがあります。 


•アダプターは風呂、シャワー室で絶対に使用しない。 
•アダプターは水につけたり、水洗いしない。 

感電-けが•ショート-発火のおそれがあります。 


>乳幼巧の手の届 < ところに置かない。 

内刃-ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあ 
ります。 



•頭髪やを類、指などがディスク、刃に触れないように気をつける。 

守らないと指を傷つけたり、髪の毛やを服などを巻さ込んだ 
り、故障の原因になります。 


だ 

〇 < 
S て 
さし 
だ除 
< 掃 
意に 
を潔 
ご。清 
に^ら 
揚さつ 
破だい 
■ <は 
形で刃 
変い、 
かな部 
刃えク 
や巧ス 
K< V 
時 I 強デ 
除ガをや 
掃肌巧ム 
シわや一 
ラやドレ 
ブ ' I フ 
.際ガ、 
時の肌後 
5除わ用 
洗掃や使 
水* • 


る 

お 

こ 

樹 

の 0 
ク い 
ス さ 
イ だ 
デ 。く 
、 ブ 

際 is ささ 

獲8 

勝欄 

を巧ごご 
ム。での 
I S の湯 
レさる熱 
フだあ ' 
の < びし 
ドでれ用 
ツ^4使 
へなおを 
毛らる湯 
脱わ散ま 
用さびる 
デに巧め 
ウ分びは 
時•部水た 
いシ雷やま 
洗ア金泡水 
水* • • 


% 


水ない掃除のしかた 


ずべてのヘッド、本体は水洗いびできまず。 


フレームを 取りはずす 

•フレームの着脱方法€^ 

ディスク、または刃に 

八ンドソープ饰赋をつける 

• ボディソーフを使用して泡脱毛した場合は、 
八ンドソーフをつける必要はありまはん。 
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か量のかをかけ 

スイッチを ON にする 


水またはめるま湯をかけて毛クズやミちれを 

十分に洗い流す 

•取りに くい毛クズ、卜1」マー部分の毛クズや 
ミちれは、付属のブラシで取り除いてください。 

(抜き残し、别り残しの原因） 0^ 

•洗い 残しびあると白いあとびついたり、ディ 
スクや刃びスムーズに動かないことびありま 
す。 

スイッチを OFF にし、 乾いた巧でふさ 

風通しのよい場所で 
十分に乾かす 

•湿った ままの状態で長時間放置すると、においの原因 
になります。 

•においび する場合は、再度水洗い掃除をしてください。 
•本体の 付着物をふさ取ってください。 

•フ レームを取りはずしておくと、より早く乾燥します。 
• ソケット部ち十分に乾かしてください。 




ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


お知らせ 






♦ ♦巧 ページにつづ< 2日 


























お手入れ 


水ない掃除のしかた（つづき) 
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マシ .ウデ用脱毛ヘッド 
標準ガードを取りつけ 

キヤップを取りつけて保管する 

シエーバー ヘッド 

刃にオイルをつける 



シェーバーへッドの刃にオイルをつける 

当社専用オイルながは使用しないでください。 

1 掃除のあと、当社専用オイル（別売）を 

外刃、トリマー全体に 
1〜2滴程度つける 

• 卜 IJ 7 —につけるとさは卜 U 7 —を 
上げて < ださい。 

2 スイッチを ON にして、 

2〜3秒動かす 
3 コーム をつけて保管する 



•外刃に残ったを分なオイルは、やわらかい巧などでふさ取ってください。 
•オイルはシエーバーへッド用です。 

•特に水洗い掃除後は刃にオイルをつけることをおすすめします。 

(当社専用オイルについて«^) 


% 


内巧 



刃の並びに巧し 
て平行にブラシ 
を動かす 



巧び傷む原因 


巧着物は乾いた巧で 軽くふき取る 


標準ガードを取りつけ 

キャップを取りつけて保管する 

•シエーバーへ ッドは、コームをつけて保管してください。 





•ディスクに 入り込んだ毛クズは、本体を下に向け、指でディスクを 
数回回転させると掃除しやすくなります。 


ブラシ掃除のしかた 


付属の専用ブラシながは使用しないでください。 
必ずスイッチを OFF にしてください。 

1 フレームを 取りはずす 

1 • フレームの 着脱方法 

•シエー ノ（一へッドの内刃の着脱方法 

9 ブラシで掃除する 


卜 U7 



トリマー八ンドルを上げる 



お 

手 

入 

れ 


お知らせ 


3 4 


使いかた 


ご使巧の前に 
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お知らせ 


A 警告 


• 乳か巧の手の届< ところに置かない。 

内刃-ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれびあ 
0ます。 


シエーパーへッ ドの刃の交換 


が巧の着脱方法 

が刃交換時 L ソがは、絶対にが刃をはずさないでください。 


取りはずしかた 

外刃を指で軽く押しこみなびらフレー 
ム内側の突起から夕+刃のフラスチック 
板を m ではずし、夕+刃を取りはずす。 


取りつけかた 

外刃のプラスチック板のついた面(内刃 
と接する面)を上向きにしてフレームの 
中に入れ、突起に外刃の巧をはめ込む。 



プラスチック板 



內刃の着脱方法 

内刃の側面をつまみ、まっすぐ引さ上げて 
取りはずす。 

(取りつけるときを、内刃の側面をつまみ、 
まっすぐ下に巧しつける） 
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お手入れ用品（別売) 


ES 97 己3 ES 97 已2 


お手入れ用品と誓刃は販売店でお買いホめいただけます。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でをお買いホめいただけます。 

CLUB Panasonic 

Pa が 《 en 巧 http://club.panasonic.jp/mall/sense 


充電式電池の寿命と交換 


•寿命：約1週間に1回の充電で3年程度（ただし、保証は1年）です。 

また、フル充電してを使用回数が極端にかな<なった場合は寿命と考えら 
れます。饼電式電池寿命は使用•保管などの状態により大きく変化します。） 
•交換：充電式電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様 
ご相談窓口にご相談ください。 

ご自分で行ラと防水機能び維持でさず故障の原因になります。 


〈当社専用オイル〉 


A 

専用オイル 


シェーバーオイル 

〈滴下式> 

—^ 

〈スプレー式> 


(已日 mL 入り） 


(1 日日 mL 入り） 


ES 003 P 

、- 

ES 006 


• 刃の動きがなめ6かになり、快適な制り味を保ちます。 

• 当社専用オイルはシェーバーへッド用です。 

替刃について 

外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに取り替え6れることをおずずめし 
まず。 


お手入れ 


お知5せ 




使いかた 



脚 





ご使用の前に 



























お知 5 せ 


海がでのご使用について 


• この商品は交流100〜24 0 V 電源で 
ご使用いただけまず。 

ただし、同一国内でを一部地域におい 
ては電圧が異なったり、高圧の工業用 
電源が家庭內やホテルに弓 I き込まれて 
いることがありますので、現地で充分 
お確かめのラえ、ご使用ください。 

• この商品は A -2 プラグ仕様です。 
(アメリカ、台湾などではそのまま使 
えます。） 

A -2 プラグ1；^がのプラグ使用地域では、 
プラグアダプター(別売)が必要です。 

に各国の使用可能プラグを記 
してありますので、お出かけの前には 
必要なプラグをお買い求めください。 
ただし、一部地域においては使用可能 
なプラグが異なることがありますの 
で、充分ごを意ください。 


プラグアダプター访リ売）の使いかた 


適切なプラグアダプターをアダプター 
のプラグに差し込んでください 


アダプターのプラグ 
( A -2 プラグ） 



に-2プラグの場を) 


• プラグアダプターをご使用にな6な 
いときは、電源コンセントか6はず 
して < ださい。 


■プラグアダプターの種類 

タイプ 

A -2 

C -2 

アメ IJ カンタイプ 

ヨー□ピアンタイプ 

プラグの 

形状 

技 ® 


タイプ 

B -3 

BF ( S -3) 

0 

U . K タイプ 

オーストラ U アンタイプ 

プラグの 

nfin 


M © 贷 

り 《2 

制犬 




(ま)プラグアダプターは電圧の交換はできません。 

日本国内ちこのタイプのプラグお状でず。 

《2アース付タイプち使えまず。 
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地域 

国/化域 

電圧 

プラグ 

化 

アタ U 力合衆国 

120/208/240 

A -2 

カナダ 

120/208/240 

A -2 .BF 

木 

A ワィ 

120/208/240 

A -2 


イギリス 

230/240 

目、 B -3、 目 F 、 日 


ィタリア 

125/220/230 

C -2 


オーストリア 

220/230 

C -2、 巨-3 


オランダ 

220/230 

C -2 


ギリシャ 

220/230 

C -2、 日-3 


スィス 

220/230 

C -2、 B -3、 日 F 

3 

スウェーデン 

220/230 

C -2 

I 

n 

スペィン 

127/220 

A -2 X -2 

ジ 

デンマーク 

220/230 

C -2 

パ 

ドィツ 

127/220/230 

C -2 


ノルゥェ- 

230 

C -2 


A ンガリー 

220 

C -2 


フィンランド 

220/230 

C -2 


フランス 

127/220/230 

C -2、0 


ベルギー 

127/220/230 

C -2 


□シア 

127/220 

A -2、 C -2 


オーストラリア 

240/250 

0 

才 

グアム島 

110/120/240 

A -2 

セ 

サィ/む島 

110 

A -2 

ア 

トンガ 

240 

0 

ァ 

ニユージーランド 

230/240 

0 


フィジ- 

120/240 

A -2、 C -2、 日 


地域 

国/地域 

電 圧 

プラグ 


インド 

23日/240/2巳日 

C -2、 B -3、 目 F 


インドネシア 

127/220/23口 

A -2 iC -2、 B -3 、BF 


シンガポール 

110/230 

B -3 、BF 


タイ 

220/240 

A -2、 C -2、 目 F 

ア 

大韓民国 

100/110/200/220 

A -2、 C -2、 BF 、 日 

ジ 

台湾 

110/220 

A -2、 日 

ァ 

中華人民共和国 

110/220 

A - 2,0化3、 BF . 日 


フイリピン 

110/11日/巧日/の0巧40 

が，化 B "3、 BF . 日 


ベトナム 

11日/に0の2日/23日 

A -2、 C -2 


香港特別行政区 

200/220 

C ぶ、 B -3、 巨 F 


マカオ特別行政区 

115/127/220 

A -2、 C -2、 B -3 


7レーシア 

240 

C -2、 B -3 、BF 

中 

南 

米 

アルゼンチン 

220/225 

C -2、 BF 、 日 

プエルト1」コ 

12日 

A -2 

乃ジル 

127/220 

A -2、 C -2 

文キシコ 

120/125/127 

A -2 

中 

ァラブ首長国連邦 

220/230/240 

C -2、 B -3、 目 F 

ま 

エジプト 

220 

C -2、 B -3、 目 F 

ア 

フ 

U 

クウェ-卜 

240 

C -2、 B -3、 巨 F 

トルコ 

220/230 

A -2、 C -2 

南アフリカ共和国 

220/230/240/250 

C ぶ、 B -3、 巨 F 

力 

モ□ッつ 

115/127/220 

C -2 


世界の電圧とプラグ < World Voltage and Plug Chart > 


ご使巧の前に 使いかた お手入れ i お知6せ 」 1 

I 3 

























































































お知 6 せ 


よくあるご質問 


Q : ご質問 A : 回答 


毛が巧けないのですが… 


毛の長さ、動かすスピード、肌にあてる角 
度、動かす方向ををラー度ご確認ください。 


P10 〜 11 • 20 


毛を抜いても 1 f 毛が濃くなることはありません。 

濃くなりませんか？ ^ 


巧いた5血が 
にじんでさたのですが… 


個人差があ0ますが、お肌の敏感な部位で 
は血がにじむことがあります。 

肌を軽くふさ、清潔にしておいてください。 
2曰攻上たってを治らない場をは使用を中 
止し、皮フ科専門医にご相談ください。 


脫毛を、肌がホくなるの 
ですが… 


脱毛直後になることがありますが、毛の抜 
けた部分の修復のために、皮フの血流が増 
加したちのです。 

赤みが出た場をは、；令たいタオルで;令やし 
てください。2曰!;|上たっても消えない場 
合は使用を中止し、皮フ科専門医にご相談 
<ださい。 


脱毛を、肌に白い点々が 
でさたのですが… 


脱毛により、角質がめ<れたためです。 
脱毛後は肌を清潔に保つよラにしてくださ 
い。 


脱毛後、毛穴が盛り上がり、 
鳥肌のよラになったの 
ですが… 


体質や体調によって、一時的にそのよラな 
状態になる場をがあります、 

2曰！;!上たっても治らない場合は使用を中 
止し、皮フ科専門医にご相談ください。 


脱毛後、肌が乾燥するの 
ですが、いつか5ケア 
でさますか？ 


脱毛後2曰くらいしてから、薬局で売って 
いるワセリンか、保湿剤をご使用ください。 
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〇:ご質問 


A : 回答 



皮下再生毛とは… 

脱毛後、再生毛が角質に閉じこちって 
表面に出てこない状態で、特にふくら 
はぎなどの皮フの柔らかい部分やヒヴ 
まわりに生じます。 


正常な再生毛 


皮下再生毛 




お:願:い 


>お肌に異常があった場含は直ちに使用を中止し、おフ科専門医にご相談<ださ 
い。 


ご使巧の前に 使いかた お手入れ -_^ お知6せ 
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お知 6 せ 


製品を廃棄するときのお願い （ U チウムィオン載也 U ヴィクルにご協力を) 


A 危険 




本機専用の充電式電池です。 

この機器 LU がに使用しない。 

取り出した充電式電池は充電しないでください。 

•火への投入、加熱をしない。 

• < ぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解•改造をしない。 
•©と©を金属などで接輔させない。 

♦ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。 
• 火のそばや炎天下など高温の場所で充電 • 使用’放置しない。 
発熱•発火-破裂の原因になります。 


A 警告 

取り出した充電式電池は乳幼巧の手の届くところに置かない。 

誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。 

•万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談 
ください。 

電池の液が漏れたとさは、素手で液をさわ 6 ず、下の処置 
をする。 

•液が目に入ったとさは、失明のおそれがあります。 

目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご 
相談ください。 

•液び体やを服に付いたとさは、皮フの炎症やけがの原因に 
なるので、されいな水で十分洗い流したあと、医師にご相 
談ください。 


製品を廃棄するとき lii 外は絶対に分解しない。 


乂が•感電-けがの原因になります。 


修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、パナソニッ 

V 

ク電工お客様ご相談窓口にご相談<ださい。 J 


この製品に使用しておりますリチウムイオン電池は U サイクル巧能な貴重な資源 
です。ご使用済み製品の廃棄に際しては U チウムイオン電池を取り出し、充電式 
電池リサイクル協力店へお持ちください。 


本製品の使用電池 

♦名 称：円筒密閉型リチウムイオン （ Li - ion ) 蓄電池 
• 公称電圧： DC 3.6 V •数 量：1本 


鎮 


Li-ion 


% 


廃棄電池の取り出しかた 


この図は、製品を廃棄ずるための図であり、修理用の図ではありません。 
ご自分で分解した場合、防水機能び維持できず、故障ずる原因になりまず。 


■必ず本体か6器具用プラグ（アダプター）を取りはずして分解してください。 
■動作するとをは、止まるまでスイッチを ON にして電池を使いをってください。 
• ドライバーを用い、 〇〜〇の 手順で分解してください。 

■取り出した廃棄電池は、©台端テをショートさせないよラにを意してください。 



ご使巧の前に 使いかた お手入れ -1^ お知6せ 
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お知 6 せ 


修理を依頼される前に 


下記の点検と処置をお願いします。 

処置後なお異常がある場合は、まずアダプターを抜いてお買い上げの販売店へ 
ご連絡ください。修理をご依頼される場合は、保証書と、本体•充電器をあわ 
せて販売店へご持参ください。（詳しくはをご覧ください。） 



考え6れる原因 




切れ味が 
悪くなった 


—► 


上手な脱毛のしかたを 
されていますか？ 


毛クズなどがたまって . 
いませんか？ > 

やわ肌ガードやディスク 
び変形、割れ、破損して ► 
いませんか？ 

充電されていますか？ ► 

電池の殘量はかな<ない . 
ですか？ ^ 

ディスクと巧にボディ 
ソープの 白い洗い残しが ► 
あ0ませんか？ 


アダプターをコンセントに 
つないだままスイツチを ► 

ON にしていませんか？ 


毛クズなどがたまって . 

いませんか？ > 

刃が変形していませんか？ ► 

刃が磨耗していませんか？ 

交換の目安 ► 

が巧- K 1年/内巧-^ 2年 




毛クズの掃除をして 
<ださい 


P2 已 〜27 


販売店に修理をご依頼 
ください 


回 


城るま湯につけて洗い流 
して<ださい 




コンセントにつないだ状 
態では充電しか行いませ 
ん 

コンセントから抜いた状 
態でお使いください 


毛クブの掃除をして 
<ださい 


P2 已 〜27 


刃を取り誓えて 
<ださい 


•お: • 
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定格-仕様 



-スイッチを ON にしてを時々作動 

こんな 

しないことびある。 

症状は 

. コー ドやアダプターび異常に 熱い。 

あ0ま 

-作動中に異常な音、振動びする。 

せんか 

-本がやアダプターび変形していた 


り、こげくさい臭いびする。 


ご使用 
中止 


故障や事故防止のため、 
使用を中止し、アダプ 
ターを コンセントから 
掠いて、必ず販売店に 
点検をご相談ください。 


電源方式 

充電式 

コードの長さ 

約1 .8 m 

充電時間 

1時間 

定格容量 

20 VA 

定格電圧 

AC 100-240 V 已 0- 日 OHz 

消費電力 

約巳 W (充電晚 

使用電池 

1」チウムイオン電池 

質量 

(重量） 

本体（アシ-ウデ用脱毛へッド取付時約170邑） 

(シエーバーへッド取付時約14已呂） 


愛情点検 


長年ご使用の脱毛器の点検を！ 


使いかた お手入れ お知5せ 


口 


ご使巧の前に 
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お知 6 せ 


保証とア フターサー ビス （よくお読みください) 


修理•お取0扱い•お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 
お申し付け<ださい 

転居や贈答品などでお因りの場合は… 

-修理は、サービス会社-販売会社の 
「修理ご相談センター」へ！ 

-使いかた-お買い物などのお問い合わせは、 
「お客様ご相談センター」へ！ 

■保証書（裏表紙をご覧ください） 

お買い上げ日-販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取りください。 

よくお読みのあと、保管してくださし、。 


保証期間：ぉ賈い上げ曰か51年間 

(ただし、巧は保証の巧象がです) 


■補修用性能部品の保有期間 臣ち] 

当社は、この脱毛器の補修用性能部品を、製造巧ち 
切0後6年保有しています。 

ま）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品です。 


修理を依頼されるとき 


3日ページの「修理を依頼される前に」の表に従ってご 
確認のあと、直らないとさは、まず電源プラグを巧し、 
てお買い上げの販売店へご連絡ください。 

•保証期間中ド 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理 
をさせていたださますので、恐れ入りますび、製品 
に保証書を添えてご持参ください。 

•保証期間を過ぎているときは 
修理すれば使用でさる製品については、ご要望によ 
り修理させていたださます。下記修理料金の仕組み 
をご参照のラえ、ご相談くださし、。 

•修理料金の仕組み 

修理料金は、按術料-部品巧-出張料などで構成さ 
れています。 

L 技術料いま、診断•故障個所の修理および部品交換- 
調整-修理完了時の点検などの作業に 
かかる費用です。 

臣区品代 I は、修理に使用した部品および補助材料代 
です。 

11 出張料 I は、製品のある場所へ技術者を派遣する場 
合の費用です。 


ご連絡いただ 

製 

品 名 

脱毛器 

お買い上げ曰 

年月日 

きたい内容 

品 

番 

ES-WD 己] 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


；くナソニック電工お客様ごホ目談窓口のご案内 

修理-お手入れ-お取扱い-工事などのご相談は、まずお買い巧めの販売店-工事店へお申し付けくださし、。 


•転居や贈答品などでお困0の場合は、商品名•品番をご確認の上、下記窓□へ 


修理-部品などのご相談は 


使いかた-お買い物などのご相談 

修理ご相談センター 


! け ソニック お客様ご相談センター 

25.0570-081-365 

全国どこか 5 でを巿內通話料金でご利用いただけます。 

3 巨己曰/受付 9 時 ~20 時 


3 巨已曰/受付曰時曰日き 

電話乡おル函。 01 20-878-365 

ただし、携帯電話- PHS 等は下記の電話番号へおかけくだをい。 

大限巧 06 -巨 9DR-1 日 90 巧 71-8686 大阪肺晴市門真 1048 
天彼 arubbau り luau バナソニック電エテクノヴ - ビス ㈱ 

札幌巧 011 -261 -640 1 奪）名ち屋狂 052-551 -7900 敷 

東京狂 03-5392-7 190 載福岡 a 092-622-0531®) 


■携帯電話 ’PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX が石レ函。 0120 -878-236 


ご注意■©印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は脾社負担でず。 0811 


•所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありまず。 


ご 巧鼓を □における個人情報のお取0扱い ^ 

バナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 
その確認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくとさのため、 
ナンバー-ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正 
当な理由びある場合を除さ、第兰者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。^ 


A ナソニック株式会巧 

製造元パナソニック電工株式会社ビューティ-ライフ事業部 

〒已 22-8 已 20 滋賀県度根市岡町 33 番地 
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2009 
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〈無料修理規定 > 

1. 取撒説明書、本体貼がラベル等のミ主意書に従った使用状態で保証期間 
巧に巧障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には.商品に本書を添えていただき 
お買い上げの販売店じお申しつけください。 

(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お 
容様ご相談窓 n にご相談 < ださい。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご 
相談窓□にご巧談< ださい。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 
場合には、お容様ご相談窓□にご相談< ださい。 

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料じさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

(□) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送.落下等じよる故障及び損傷 
(八）火炎、地震、水害、落雷、その他天雖地変あび公善、塩害、ガス 
害（硫化ガスなど）、異常電圧、指を外の使用電源（電圧、周が数） 
などによる故障あび損傷 

(二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる巧障及び損傷 

(ホ）一般家庭用外（例えば業務用等）じ使用された場合の故障あび損傷 

(へ）本書のご提示がない場合 

( 卜）本書にお買い上げ年月日.お宮様名、販売店をの記入のない場合、 
あるいは字ちを書き替えられた場合 
(チ）持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓□などに送がした場合 
の送料等はお容様の負担となりまず。また.出張修理等を巧った 
場合には、出張料はお宮様の負担となりまず。 

日.本書は日本国内においてのみ有効でず。 

技本書は巧発巧いたしませんので大切に保管してください。 

7. お客様ご相談窓□は、取扱説明書をご参照<ださい。 


修理メモ 


《お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無 
料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただ<場 
合がございまずのでご了承<ださい。 

《この保証書は、本書に明示した期間、菓件のもとにおいて無料修理を 
お約束ずるわのでず。従ってこの保証書によって、保証書を発巧して 
いる者（保証責任者）、あびそれ]■(外の事業者に巧ずるお宮様の法律 
上の権利を制限ずるわのではありませんので、保証期商經過懐の修理 
についてご不明の場合は.お買い上げの販売店またはお啓様ご相談窓 
□じお問い合わせ<ださい。 

ぶ保証期間経過體の修理や補修用性能部品の保有期聞については、取扱 
説明書をご覧<ださい。 

This warranty is valid only in Japan. 



































Panasonic 

脱ち器巧証書 


本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 
本書雲面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 
ご記入いただきました個人情報の利巧目的は本票裏面に記載し 
ております。お客様の個人情報に関するお問い台わせは、お買い 
上げの販売店にご速絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 


品 番 

ES - WD 51 

保証期間 

お買い上げ曰か6 1 す問 

(ただし、巧は隐きます） 

お買し 

、 h げ弓 

ザ 9 

曰 



お 

客 

様 

ごむ 

お；; 

見本 


前 

様 

電話 （ ) — 

販 

売 

店 

住所 • 販売店名 

電話 （ ） — 


パナソこック株式会社 

製造元パナソこック電工株式会巧ビューティ•ライフ事業部 

干 522-8520 滋賀県•彦根市岡町33番地 TEL (0749)26-7890 


ご販売店様へ※巧欄は必ず記入してお渡しください。 


キ U 卜 U 線 


























